500
VI. Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
an, als 6r'? s. Abschn. 29.)   Aus den Druckdiagranimen ist der U liter -druck unmittelbar zu erkennen.
LaBt man bei dem ProzeB ohne Verdichtung die Expansion nur bis zur Atmosphare gehen (G im Druckdiagramm, Cr im Warnie-diagramm) und stofit bei unveranderlichenl Drucke aus (Linie (*' A'), so erhalt man den idealen KreisprozeB des Lenoir- Motors, der altesten Gasmasehine. Im Arbeitsdiagramm entspricht er der FJache AFGA, im Warmediagramm der Flache A'F'G'A'. Die gewonnene
Arbeit betragt nur 19 v. H. des Aqui-valentes der aufgewendeten Warm© (das Druckdiagramm ist der Deutlichkeit wegan fiir kleinere Drucke gezeichnet als das Warmediagramm).
Beim wirklichen Lenoir-Motor ging di<» Expansion weitaus nicht bis zur Atmoaphnr<*. Dagegen expandierten in Lang en und OtloH sog. atmospharischer Gasmasohino <iio Gase noch erheblich unter die AtmoHphartt. Daraus erklart sich (zum Toil) dor wonent-lich geringere Gasverbrauch der letzteron Ma-schine.
o             Bei den wirklichen Prozessen (Otto,
Diesel)  gehen die unter der Atmospharo
Fig. 205.
liegenden Arbeitsflachen gegeniiber dem theoretisch giinstigsten ProzeB verloren. Diese Verluste sind, wie aus dem Warmediagramm ersichtlich, keineswegs gering. Sie fallen aber verhaltnis-maBig um so kleiner aus, mit je hoheren Driicken (und Temperaturen), also mit je starkerer Vorverdichtung gearbeitet wird.
Die Entropiekurveii sind in den obigen Figuren fiir unveranderlicho Wortci der spez. Warme eingetragen. Wo es sich um genauere Zahlenwerte fiir cinzolne Falle handelt, fiihren die Tafeln I und II, die fiir veranderliche spez. Warmon gelten, zum Ziele (vgl. Abschn. 35).
103. Die Clapeyron-Clausiussche Crleichung.
Zwischen der Verdampfungswarme r und der Raurnver-groBerung bei der Verdampfung unter gleichbleibendem. Druck be-steht eine bestimmte allgemeine Beziehung, um deren Ennittelung es sich handelt.
Im Punkte A, Fig. 206, liege 1 kg tropfbare Fliissigkeit von dor zu dem Drucke p gehorigen Siedetemperatur T vor. Ihr Raum sei a.    (Verbrennung in Explosionsmotoron.)
